Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 des 
Sozialwerks Hechingen und Umgebung e.V. 








Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 wurde am 15.05.2012 von den 
Rechnungsprüfern Heidrun Bernhard und Reinhard Stehle geprüft. Die Prüfung fand 
in den Räumen des Sozialwerks statt. 


Im Wesentlichen lag der Prüfung der von der Ökonomie-Treuhand GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft, Freiburg vom 27.04.2012 zugrunde. 


Die Rechnungsprüfer haben in die Kontenblätter und Belege stichprobenartig 
Einsicht genommen. Die Belege, Konten und Bücher sind ordentlich und vollständig 
geführt. Zur Belegführung und Belegkontrolle wurden einzelne beratende Hinweise 
gegeben. Beanstandungen haben sich keine ergeben. 


Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von rd. 46.000 
EUR ab. Dies ist umso bemerkenswerter als dem Sozialwerk erst jüngst bei einer 
Qualitätsuntersuchung ein sehr hohes Qualitäts- und Leistungsniveau bescheinigt 
wurde. Ebenfalls positiv zu erwähnen ist die hohe Eigenkapitalquote. 

Dem Prüfungsvermerk der Ökonomie-Treuhand GmbH schließen wir uns voll an: 
„Die Buchführung und der Jahresabschluss 2011 entsprechen nach unserer 
pflichtgemäßen Prüfung den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Pflege- 


Buchführungsverordnung (PBV). „ 


Wir schlagen der Mitgliederversammlung vor, dem Jahresabschluss 2011 zuzu- 
stimmen und die Entlastung zu erteilen. 


Hechingen/Rangendingen, 16.05.2012 


Heidrun Bernhard Reinhard Stehle 


